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Muestreo del Río Queguay por floración algal 


El muestreo fue realizado por integrantes del colectivo “Vecinos del Queguay” el día 19 de enero de 
2022. Las muestras tomadas fueron enviadas a la estación experimental “La Estanzuela” del INIA. 
Previamente, desde La Estanzuela, en forma colaborativa con el colectivo por la preocupación 
manifestada públicamente por la calidad y coloración de las aguas del Río Queguay, y con el 
objetivo de comparar con muestras tomadas en la zona de Colonia, se les envió a los tomadores 
de muestras los frascos para los muestreos y los conservantes necesarios para las determinaciones 
de cianobacterias y cianotoxinas. 


Las muestras fueron ingresadas en el Laboratorio de Suelos y Aguas de La Estanzuela para sus 
análisis físico-químicos, y enviadas al LATU para los análisis de cianobacterias y cianotoxinas. 


En la Tabla 1 se presentan los resultados de los análisis y determinaciones realizados en las 
muestras recibidas. 





Tabla 1. Resultados obtenidos de las muestras de Calzada Pérez y Puente 1 4 Km 403 del río Queguay. Los análisis 
físicoquímicos fueron realizados por el Laboratorio de Suelos de INIA a ES naval y los análisis de cianobacterias y 
cianotoxinas por el LATU. 

Puntos de muestreo 


Parámetros Calzada Pérez Río Queguay Puente Ruta 4 Km 402 


tenuissi n 

COEN 3493 
potencialmente 

tóxicas (cel/L 


a 

O 8 
AS A 
Cilindrospermopsina <0.05 0.05 
Io IO 

Microcistinas totales <0.15 0.15 
Deir OOOO IO 


*LC en resultados del LATU significa Límite de cuantificación. 


Cianobacterias 


Cianotoxinas 





Comentarios sobre los resultados 


El pH de las muestras mostró valores en el límite o apenas SUPenor al límite establecido en el 
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Los valores de nitrato (N-NO3) fueron muy inferiores al establecido como máximo en el decreto, y 
coincide con lo esperado para cursos de agua con caudales como los del R. Queguay. 





Las cianobacterias presentes encontradas, Merismopedia tenuissima (3.200  cel/mL), 
Pseudanabaena catenata (10.500 cel/mL) y en general las cianobacterias potencialmente tóxicas 
(3.493 cel/L) presentaron concentraciones que se consideran bajos. Niveles de cianobacterias 
superiores a los 100.000 cel/mL se consideran como una alerta moderada a 1 la salud sil au 





rECredcIOnaies Sa et al, _ an Ses Dolichospermum viguier. 


Respecto a los análisis de cianotoxinas en las muestras colectadas, es importante resaltar que se 
analizaron cuatro tipos de cianotoxinas y todas estuvieron por debajo de los límites de cuantificación 
establecidas por las técnicas utilizadas por el LATU. Por lo tanto, la producción de cianotoxinas por 
las cianobacterias habría sido muy baja o nula. 


De acuerdo con el manual de cianobacterias de Bonilla (2009) la especie de cianobacteria 
Dolichospermum viguieri, ha sido registrada en ríos del norte de Uruguay como el río Uruguay 
(Ferrari et al. 2011) o el Arroyo Cuñapirú, así como en ríos del centro y este del país. Pertenece al 
orden de los nostocales y se Caran enza por tener células vegetativas en norma sl barril como se 





Merismopedia tenuissima ha sido reportada principalmente en lagos y lagunas en el norte, centro y 
sur del país. Pertenece al orden Chroococcales. El género Merismopedia produce potencialmente 
microcistinas y lipopolisacáridos. 


El género Pseudanabaena produce como toxinas lipopolisacáridos y pertenece al orden 
Oscillatoriales. 


Lipopolisacáridos también pueden ser llamadas dermotoxinas y son potencialmente capaces de 
producir irritaciones en la piel, efectos gatrointestinales y EST Las microcistinas ape 0en preci 
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Dolichospermum viguieri 1000x Rio Queguay 19/1/22 
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